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wdowa po starszym inżynierze Dyrekcyi kolei państw. 


przeżywszy lat 69, po ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnela 
w Panu dnia 12 maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 3 przy ulicy Pedzichów-Boczna na miejsce wiecznego 
spoczynku nastapı w poniedziałek dnia 14-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu, na który to 
smutny obrzęd stroskane dzieci i,wnuki zapraszają Krewnych,,Przyjaciötl,i Znajomych. 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 15 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele parańalnym św. Floryana. 


Caktad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2 


